أقوي الملاحظات على الباب الرابع كيمياء 


- تفاعلات الإحلال المزدوج بجميع انواعها لا يحدث بها أكسدة 
او اختزال . 


- تملأ القنطرية الملحية بمحلول إلكتروليق لا يتفاعل مع 






ه يقل وزن الأنود وبزداد تركيز محلوله . 
» يزداد وزن الكاثود ودقل تركيز محلوله 


- لو غابت القنطرية الملحية هيتوقف تفاعل اله 


- خلى بالك ان العامل عكس العملية بمعنى ان العامل المؤكسد 
بتحصله عملية إختزال والعامل المختزل بتحصله عملية أكسدة 
وركز ف الحته دي عشان بتيجي كتير ف الاسئلة . 


س١:‏ ازاي اعرف مين اللى حصله أكسدة ومين اللى حصله 

اختزال عشان احدد العوامل المؤكسدة والمحتزلة ؟ 

ج : هتحسب أعداد التاكسد ف المتفاعلات وأعداد التأكسد 

في النواتج وهتبص يا سيدي : 

يلاق شحنته بتزيد يعني مثلا لوكان ف المتفاعلات 
خاركيل شجنته صفر ولقيته ف النواتج شحنته +7 يبقى 
دا 5)أكسدة ف بالتالي هنقول ان الخارصين 
الى شحنته ليف ولاحظ اني قلت اللي 
شحنته صفر د 55 ف المتفا 
دي بيجى عليها | 1 ان 
+؟ ف المتفاعلات ولقيته ف ( 
يبقي دا حصلتله عملية اختزال و 
ايونات النحاس +7 عامل مؤكسد . 










لت ِ 


ءِ 









- لاحظ معايا ف المثال اللى جاي ده مين 
العامل المختزل : 


مل ١‏ ومين 


27 ه ولاه 
(ع)112- 2 1 إ 
سعد أآحدذاا 


العامل المؤكسد : أيونات الهيدروجين ('11) العامل المختزل : ذرات الخارصين (71) 


- ودا مثال تابي عشان يبقي كده عدابي العيب ف حوار العوامل: 





العامل المؤكسد : أيونات النحاس (2'ن)) العامل المختزل : غاز الهيدروجين (112) 








عندما يكون : - ضغط غاز الهيدروجين (:1]) يساوي مج | 
- تركيز الحمض القوي المُستخدم (]/01:. 1) 


(ج) متى تتغير قيمة جهد قطب الهيدروجين عن الصفر ؟ 
يتغير جهد قطب الهيدروجين القياسي بتغير : - تركيز أيون الهيدروجين ('1]) في المحلول عن (,آ/001: 1) 
- الضغط الجزئي لغاز الهيدروجين المُستخدم عن (350 1) أو كلاهما. 


- رمز قطب الهيدروجين القياسي هو (ع!!5) . 







سلسلة البَيود الكهربية للعتاصر 
- ترتيب العناصر ترتيبا تنازلياً حسب جهود الأكسدة القياسية. 
- ترتيب العناصر ترتيبآً تصاعدياً بالنسبة لجهود الاختزال القياسية. 

- ترتيب العناصر تنازلياً بالنسبة لجهود الاختزال السالبة ؛ وتصاعديا بالنسبة لجهود الاختزال الموجبة. 
-ترتيب ااعناصر تنازلياً بالنسبة لجهود الأكسدة الموجبة . وتصاغدياً بالنسبة لجهود الأكسدة السالبة. 


- العنصر الأكثر كهروايجابية يميل لحدوث الأكسدة بينما 
العنصر الأكثر كهروسالبية يميل لحدوث الإختزال ودول مش 
مذكوري رهق المنهج بشكل مباشر بس لقيت اسئله ع 
المصم 8 : كما. 


٠» 







- أي عنصر في السأ#فيلة يوكن ان يختزل العنصر الذي يليه 
ويؤكسد العنصر الذي < 0 
- أي عنصر في السلسلة 1 
منه نشاطاً فإن العنصر الأقل نشاطاً 


يج ب 2 
يقي العيربية رجه (جهد الخلية ر..) للخلايا ' لجلقانيه | 
إرشادات هامة لحل المسائنل 8 
5 5 ع . بك جهد الاخدزا 
(9) نكتب معطيات المسألة في جدول كالتالي بحيث نمه القطب [ جهد الأكسدة |جهد الاختزال| نوع القطب | 
بيانات الثلاثة أعمدة الأولى في جميع العسائل من لقل اميا 









حسياتب القوة 


(0) يملأ العمود الرابع يطريقتين : 53 
(1) إذا كانت الخلية جلفانية فيحدد الأنود والكاثود من معطيات المسألة كالتالي : ا 
- الأنود : هو الأكبر في جهد الأكسدة القياسي. الكاثود : هو الأكبر في جهد الأخئزال الفياسي. 
(1) إذا سأل عن نوع الخلية فيحدد الأنود و الكاثود من خلال المعادلة أو الرسم الموحود دالمسالة وبكون : 
0 من المعادلة الكلية : الأنود الذي يحدث له أكسدة و الكاثود الذي يحدث له اختزال. 


من الرسم : الأنود يخرج منه إلكترونات و الكاثود يتجه إليه الإلكترونات. 


29 إذا كانت قيمة ووم ننظية (رى:]1) : 
بإشارة موجبة (+ 

* تفاعل (الأكسدة والإختزال) تلقائي 

* يصدر عنه تيار كهربي. 

* يحدث في خلية جلفانية أثناء التفريغ. 






* تفاعل (الأكسدة والإختزال) غير تلقائي. 
* يحتاج لتيار كهربي من مصدر خارجي. 
# يحدث في خلية جلفانية أثناء الشحن. 


- تتشابه خلية الزئبق مع خلية دانيال في نوع مادة الآنود 
(الخارصين) ومع خلية الوقود قْ الإلكتروليت المستخدم 
(1601) . 

- خلية الوقود لا تستهلك كباق الخلايا الجلفانية لانها تزود 
بالوقود (اكسجين + هيدروجين) من مصدر خارجي . 

- خلية الوقهه لا تختزن الطاقة على عكس البطاربات التانية. 
خلية الرصا كيد 477ة لأنه لا يتأثر بالاحماض واربط 

ش] ده اآقيات ونه 
لبوليمر ده مع ب و يراس ةعضو 
- بطارية الرصاص | 
كثافة الحمض فيها من ١."‏ 
كثافة الحمض قلت عن ١.”‏ جرام 
عايزه تتشحن وهنا عايز افكرك بالة 
الكتلة / الحجم) عشان بتيجي اسثلة 
دي . 

- الليثيوم هو أخف فلز معروف . 

- خلي بالك ان الليثيوم بيحصله أكسدة وبيشقد الكترون 
والإلكترون دا بيروح للكاثود واللى بيحصله اختزال وبيكتسب 
الإلكترون دا هو أيون الكوبلت وبيتحول من ايون كوبلت +6 


اللي موجود في (0002) الي ايون كوبلت +” اللي موجود في 
(1162002). 















- يقدر الحديد المفقود نتيجة التاكل بحوالي ريع إنتاج العالم 
منه سنوباً وخلي بالك من الجزئية دي لانه ممكن يبني عليها 
فكرة مسألة . - 1 

- فى تفاعل صدأ الحديد بيكون الحديد هو الانود وكمان 
الالكترونات بتنتقل خلاله يعنى بيمثل الدائرة الخارجية 
(السلك) . 1 


- الإلكتر 0 يكون محلول ماني أو مصهور مركب 





- تحدث عملية الإختزال دائماً عند | اء فى الخلايا 
التحليلية او الخلايا الجلفانية . 


2-0 |12 ككل كك كا ا---- 520-3٠‏ 


ان 
- عامل تل قوتي يحدت :كسد ا 2 يت 0 
ا 


الأيونات 5 ا 3 بط الأيونات الموجحبة الالاهة المهبط 





والموصلات الإلكتروليتية . 
: ة إلكتروناتها. خلال حركة أيوناتها. 


(5) محاليل الأملاح والأحماض والقلويات. 






شكلها أحلى و سعرها أ 


- الحاجة اللي انا عايز أطليها بو 
(الكاتود) . 








- أقطاب البلاتين والجرافيت أقطاب < 


هتدخل ف منافسة الأكسدة والإختزال 
- عايزك كده تقرأ مثال ع التحليل الكهربي من كتاب الكيمياء 
بتاع عمان عشان تعرف انى مش حارمك من حاجة بس باللّه 
عليك ركز والمثال مشروح بالتفصيل : 


ماذا يحدث عند إمرار تياركهربائي في محلول مائي من بروميد الصوديوم فيه قطبان 
خاملان؟ 
أولا: نحدد المكونات الموجودة في المحلول :مكونات المحلول : 


ند > 11 


جريكات 1100 . أيونات 0 ده روي “81 : (80) روي 011 ) 


ثانيا : نحدد المكونات التي تتجه نحو كل قطب والتفاعلات التي يتوقع حدوثها على القطب وفقا لقيم جهود 
الاختزال ,"2 . 

عند القطب الموجب ( المصعد ) يوجد كل من : جزيئات 7520 » أيونات ,م011 » رم,-87. يحدث عند 
هذا القطب تنافس بين هذه المكونات على التأكسد» وسنجد أن قيم ,”2 لهذه المكونات كما يلي: 





7 1.23 + د مع )211,0 





“46 + روع) +411 + 0 


7 + - "ع 28 





0ه 2 


لل لم4 + )21170 + 02 2 


تشير هذه القيم إلى أن أكثر التفاعلات احتمالا للحدوث هو تأكسد أيونات الهيدر وكسيدء تليه أيونات 
البروميد ثم جزيئات الماء ولكن نظرا للتركيز المتدني لأيونات الهيدر وكسيد (/3 107) فإن نصف تفاعل التأكسد 
الذي يحدث على هذا القطب هو تأكسد أيونات البروميد : 


-26 + ) 87 م 





7 0,4 + - "ع روم “4011 


26 + و87 محتتح ال 211 


"هل . 2 . 
>6 
عند القطب السالب ( المهبط ) يوجد كل من : جزيئات 71,0 » أيونات ,بم '87» ,.,,+38 يحدث عند هذا 
القطب تنافس بين هذه المكونات على الاختزال» وسنجد أن قيم .”2 لهذه المكونات كما يلي : 


7 - "8 205 مم بج بجنج2 + ,211,0 
0 سس ٍِ< 
2.17 ل 3 ري 6م لدي دم بد ا آل 
0077 - 8 1 حلب -2# + ري *211 


تشير هذه القيم إلى أن أكثر التفاعلات احتمالا للحدوث هو اختزال أيونات الهيدروجين تليه جزيئات الماء 
ثم أيونات الصوديوم» ولكن نظرا للتركيز المتدني لأيونات الهيدروجين (/2 107) فإن نصف تفاعل الاختزال 


روم 2011 + ريج11 سج 26+ )21120 


ويذلك نحد أن نتيجة هذه العملية هي تكون البروم ( ,87 ) على المصعد وغاز الهيدروجين ( ,77 ) على 
المهبط» ويصبح المحلول امحيط بالمهبط قاعدي التأثير - فسر ذلك ثم اكتب معادلة التفاعل الخلوي الكلي . 


"قشل عند تحليل مصاهير المواد الإلكتروليتية لا يدخل الماء وأيونات*77 » :071 ضمن المكونات التي تتنافس 
على الكهرباء لعدم وجودها في المصهور . 


- الكتلة المكافئة الجرامية - الوزن المكاف - المكافق الجراي . 


- الكتلة الذربة الجرامية - الوزن الذري الجراى - الذرة 

الجرامية -380/ع - المول ذرة . 1 

- شودة مالاحظات مهمة جدا من مذكرات مختلفة : 

- فى حالة العناصر الغازية مثل ( ,[© ؛ 817 ٠07 ٠‏ ج11 » ,]3 ؛ ,1 ) يتكون المول من 2 ذرة» لذلك عند حساب كمبة 

الكهربية اللازمة لتصاعد ذرة جرامية 

- كمبة الكهربية - 77 * شحنة الأيون ( التكافؤ ) * 2 

فل 
19 عن امل الكسرزبي لسروي! 1ه 

( ع وسومي وا 1# مويب وريد وس كنات 

الأنود رق 1. 7 0 ا 2-6 


ا هذ | سس سس جه سس ل حسس اسل نيم سس سام _ سما لس ل م ا مم مم سسب موسمسس جم سوس سه 


كك 
- ونس سيا 3 و بيصاع دعت له محم 






- تت ا #77 


ال يي ملي 20 


102 












111 11100111111 
يك سرع الماء عند #قطاب اله 
: اللسرريى ٠:‏ تحال 


000 
-الملح ؤ 
1 700 2 


الناتيون حقط. زو الد يون ذقط 2 
و عتصاعد رلا 1ه 0 مد الماع لعن 


الا 0 اع ولا هو ل.هم. سي ل سس ين | 
- القع دوت تصاع د 9 رسيب الازرصك 1 لسسشب ناه 
ظ لمهم زلكشويعزوا لاسو وس 

5 ل هري الهملحم-ء "لت ويشيه اعد 
200 كنا 0510 

إكتديها 2 ظ 0 كولملل + 

ا والكاسوثات الياليت : 
علوت الهاء مفضل ف للدّمثٍ مت 
عملت | لالد ة والإخراكت.. جرد أختزاك. للماء اعلى. 
- عتر و4 قطاسف 








ظ و 5-5 إذا اكاالالكمروليت ا باك] غفب. 

23 لرسهك التاليح ك توقحم هزه :| الإنموؤتلتة الك سسا د 3 

- اموانات واسَا مقكلات ا سب يهن حقطل 1ل 
سماد موقط ثرا اها سسسب 1ه 











حم يحوي جود : 


















7 00 | لحر لير . ملاحتايع حي عه القليل اللرريى 
َو ود ررم جرم كسد الفاء لمحلول , نفسو 7-00 3 


ْ 8 ظ لتلك الأنود » تدا د لتك الكالوة 1 
ملاحظكت يب إذا | م ارق الؤا رتراك الرتدر ولت 6 ليروك 
الب تلجاار الوسر القن لونم شدول اللعريتات ال شك 
نعكسره عا 4 
6 ص . ب) عن العلل اككر بن لمتحلول . 0 


أشلك توضعيك ]ولج ملسن 5-1 جاملك_. 
لوث لام ملا/ و اليدلول ولضيح- 

ظ كن التكلمل الكسرربى سوم أ قَطاب قلوك 0-817 ظ 
6 11117 سيلا 


ال اذ ذل رالمإدق المتصاعرت 2-5 م 1 
و إلمص سركت كد للك هسم | لاود 05 
كاكلاثور همه . | وتصاعرعا 601 -يتصاعًا ,ذاعم 


عنالا تود ولذلك- اعلايو بعاد 


كلول كنفءنا 
فلولملزء 1/1 
دلول نااك 
ورول كنت | 


الاسئلة هتنزل علي قناة التليجرام ف الايام اللي ة 
الامتحان داذن الله ف متنساث , تتابع القناة 
الدمتحان باذن الله ف متنساش تتابع القناة 


ااه 









ج02 ا 
لبجاك]2 0 ١‏ .2302002021 _ 0ت 0ن /, 005/0 


